258              Ausgleiclisvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Aus Gl. 333 erhalt man co cos
\ •
,      .                                      col/
und mit                                   —_r-
_ f ,___-Rsij
L
*g (v — 9) = —
yj = Q   oder   TI ,
dies ist der Augenblick, in dem die Spannung durch Null geht. = 0 ist der resultierende Strom
sin (co t — 9?) -j- sin cp e
Der Nulldurchgang des stationaren Stromes nach dem Einschalten liegt bei a>t==(p,  das 1/4 Periode spater eintretende Maximum liegfe
bei co t = <p -j- — und wird
£t
M       i  ~ ~—f{v + -^
(334),
Fig. 192.
1st R sehr klein gegen coL, so nahert er sich dem Wert 2im~ Dies ist der groBte Wert des StrornstoBes, der bei konstantem J> beim Einschalten im Nulldurchgang der Spannung auftreten kann.
Fig. 192 stellt das Einschwingen des Stromes dar fiir 0059? = 0918 und beim Einschalten im Nulldurchgang der Spannung.
Bei einer plotzlichen Anderung einer der Konstanten H, oder L-des Stromkreises bei konstanter Spannung sind Anfangs- und End-werte des Ubergangsstromes
der freie Strom im Augenblick t = 0 .nach Gl. 327
Er hangt nicht nur von der Grofie, sondern auch von der Phasenverschiebung y>a und cpe der stationaren Anfangs- und End-strome gegen die Spannung ab.'a
